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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 15 

17 Ιανουάριου 2014 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

( 1 ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

Αριθμ. 189 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δή¬ 
μου Δράμας διακηρύσσει δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό 
διαγωνισμό με σφραγισμένες πρσσφορές και με κρι¬ 
τήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, -μεταξύ των 
προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνι¬ 
κές προδιαγραφές της μελέτης- για την «Προμήθεια 
Αδρανών υλικών», προϋπολογισμού 29.994,00€ χωρίς 
τον ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της 
ΔΕΥΑΔ (19ης Μα'ίου 2, τηλ. 25210-38898), στις 27 του 
μηνός Ιανουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα. Ώρα έναρξης 
της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, ορί¬ 
ζεται η 10:30 π.μ. 

Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό πρέπει να 
προσκομίσουν δικαιολογητικά τα οποία επίσης περιγρά- 
φονται στην αναλυτική διακήρυξη και εγγυητική επιστο¬ 
λή συμμετοχής 5% επί του αρχικού προϋπολογισμού. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά 
με τη δημοπρασία, τον τρόπο κτήσης των εντύπων, κ.τ.λ., 
από το Γ ραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑΔ (Α. Παντελίδης, 
Ε. Δετοράκη), προσερχόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες στο κτίριο της ΔΕΥΑΔ, 19ης Μα'ίου 2, 66100 
Δράμα (τηλέφ. 25^0-38898 και φαξ 25^0-36390), οι δα¬ 
πάνες δημοσίευσης της παρούσας και τυχόν επαναλή¬ 
ψεων της, βαρύνουν τον ανάδοχο, ο οποίος υπόκειται 
και σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις. 

Δράμα, 14 Ιανουαρίου 2014 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ 
-♦- 

( 2 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΑΑΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
Αριθμ. Τ.Τ.: 3457/146 

Η Διεύθυνση ΤεχνικώνΈργων Κυκλάδων της Περιφέ¬ 
ρειας Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει δημοπρασία, κατά 


την ανοικτή διαδικασία με σφραγισμένες προσφορές, με 
το σύστημα επί μέρους ποσοστού έκπτωσης του άρθρου 
4 παράγραφος β του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), για την ανάδειξη 
Αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή - Συντήρηση 
Κτιρίου Διεύθυνσης ΤεχνικώνΈργων Κυκλάδων» προ¬ 
ϋπολογισμού μελέτης 189.000,00 € (με Φ.Π.Α.). 

Η δημοπρασία θα γίνει την 04-02-2014 ημέρα Τρίτη 
10:00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών), στα γραφεία 
της Διεύθυνσης Τεχνικών'Εργων Κυκλάδων της Περιφέ¬ 
ρειας Νοτίου Αιγαίου, Ερμούπολη, Τ.Κ. 841 00, ΣΥΡΘΣ. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Κοινοπραξίες ή Μεμονωμένες εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.ΕΠ. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 ή 1η τάξη ανε¬ 
ξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας ΘΙΚΘΔΟΜΙΚΩΝ 
ή ανήκουν στην 2η τάξη για έργα κατηγορίας ΘΙΚΘ- 
ΔΟΜΙΚΩΝ και έχουν έδρα ως δεύτερο Νομό τον Νομό 
Κυκλάδων και εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο 
Μ.Ε.ΕΠ. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 
ή 1η τάξη ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατηγσρίας 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Θικονομικού Χώρου (Ε.Θ.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Θργα- 
νισμού Εμπορίου (Π.Θ.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οπσιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 
παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κα¬ 
τηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
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έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικά σχήμα προκύπτει απά 
τον προϋπολογισμά της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστά κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφάσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμέ της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στις τάξεις Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. εφάσον ανήκουν 
στις τάξεις για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με τις 
προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 
16 του Ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Ως εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία καθορί¬ 
ζεται το ποσά των 3.163,71 ευρώ που αντιστοιχεί στο 
2% του προϋπολογισμού μελέτης του έργου. Η εγγύ¬ 
ηση παρέχεται με εγγυητικές επιστολές σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) και 
θα απευθύνονται στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, είτε στο φορέα κα¬ 
τασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση 
διαγωνιζόμενης κσινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές 
υπέρ άλων των μελών της ενώ η ισχύς της θα είναι για 
τουλάχιστον διακόσες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται απά πιστώσεις του Τεχνι¬ 
κού Προγράμματος Κυκλάδων (Πίνακας 6 - Αδιάθετα 
Υπάλοιπα Προηγούμενων Χρήσεων). Βάση της υπ’ αριθμ. 
9/2014 απάφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέ¬ 
ρειας Νοτίου Αιγαίου (1η Συνεδρίαση - 02.01.2014) εγκρί- 
θηκαν οι άροι δημοπράτησης του έργου και η διάθεση 
της πίστωσης. 

Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι θα 
αναλάβουν την αναπαραγωγή τους με δική τους δαπά¬ 
νη και επιμέλεια. Επίσης αυτά διατίθενται ηλεκτρονικά 
στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

Η Οικονομική Προσφορά, σε κάθε περίπτωση, θα διατί¬ 
θεται από τα γραφεία της Διεύθυνσης ΤεχνικώνΈργων 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σε πρωτότυπη μορφή. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα Γραφεία 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περι¬ 
φέρειας Νοτίου Αιγαίου, Ερμούπολη, Τ.Κ. 841 00 ΣΥΡΟΣ, 
τηλέφωνο: 22810 82410, τηλεομοιοτυπία: 22810 84124, τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ερμούπολη, 14 Ιανουαρίου 2014 

Ο Περιφερειάρχης 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ 
-♦- 

(3) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΑΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» 
Αριθμ. διακ. 17/13 

Το Γενικά Νοσοκομείο Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» προκη¬ 
ρύσσει Ανσικτά Δημάσιο Διαγώνισμά (απάφαση Δ.Σ. 


του Νοσοκομείου 49/2.12.2013 (Θ. 16ο ΟΙΚ.) με κριτήριο 
κατακύρωσης την ΧΑΜΗΑΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Χ.Τ.) για την 

προμήθεια Αγκτήρων, Ραμμάτων και Υλικών Ραμμάτων 
(ΟΡν 33141120-7). 

Προϋπολογιζάμενη δαπάνη: 98.696,60 € συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του Φ.Π.Α. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε αίθουσα 
του Γ. Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ». 

Ημερομηνία διενέργειας ορίζεται η 21-02-2014, ημέρα 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00 

Η λήξη υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20-02- 
2014, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14:00. 

Σημειώνουμε: 

• Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό που θα 
καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δα¬ 
πάνης. 

• Στην διακήρυξη υπάρχει λίστα τεχνικών πρσδια- 
γραφών. 

• Ο χράνος ισχύος των προσφορών είναι 210 (διακά- 
σιες δέκα) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες 
απά την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγω¬ 
νισμού. 

• Η παράδοση των ειδών θα γίνει στην αποθήκη του 
Νοσοκομείου. 

• Εναλλακτική προσφορά δεν γίνεται δεκτή. 

• Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνεται σύμφωνα 
με το Π.Δ. 166/2003 σε χρέωση του αντίστοιχου κωδικού 
αριθμού (Κ.Α.) άπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με το Ν. 4152/2013. 

• Τα έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού θα βαρύνουν 
τον ανάδοχο - προμηθευτή, σύμφωνα με το Ν. 3801/ 
2009, άρθρο 46 

Η διακήρυξη θα παραλαμβάνεται απά το Γ ραφείο Προ¬ 
μηθειών του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», ημέρες Τρίτη - 
Τετάρτη - Πέμπτη και ώρες 10:00 -13:00. 

Η τιμή της διακήρυξης ορίζεται στα ΕΙΚΟΣΙ (20) ευρώ. 

Πληροφορίες Γ ραφείο Προμηθειών, τηλ. 2132028509. 

Ο Διοικητής 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΟΣΗΣ 
-♦- 

(4) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» 
Αριθμ. διακ. 18/13 

Το Γενικά Νοσοκομείο Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» προκη¬ 
ρύσσει Ανοικτά Δημάσιο Διαγώνισμά (απάφαση Δ.Σ. 
του Νοσοκομείου 49/2.12.2013 (Θ. 16ο ΟΙΚ.) με κριτήριο 
κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Χ.Τ.) για την 
προμήθεια Ιατρικής Γάζας (ΟΡν 33141114-2). 

Προϋπολογιζάμενη δαπάνη: 73.047,54 € συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του Φ.Π.Α. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε αίθουσα 
του Γ. Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ». 

Ημερομηνία διενέργειας ορίζεται η 19 - 02- 2014, ημέρα 
ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11:00 

Η λήξη υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18-02- 
2014, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:00. 

Σημειώνουμε: 

• Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό που θα 
καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δα¬ 
πάνης. 

• Στην διακήρυξη υπάρχει λίστα τεχνικών πρσδια- 
γραφών. 
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• Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 210 (διακό¬ 
σιες δέκα) ημερσλογιακές ημέρες, προσμετρούμενες 
από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγω¬ 
νισμού. 

• Η παράδοση των ειδών θα γίνει στην απσθήκη του 
Νοσοκομείου. 

• Εναλλακτική προσφορά δεν γίνεται δεκτή. 

• Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνεται σύμψωνα 
με το Π.Δ. 166/2003 σε χρέωση του αντίστοιχου κωδικού 
αριθμού (Κ.Α.) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με το Ν. 4152/2013. 

• Τα έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού θα βαρύνουν 
τον ανάδοχο - προμηθευτή, σύμψωνα με τα Ν. 3801/ 
2009, άρθρα 46 

Η διακήρυξη θα παραλαμβάνεται από το Γραφείο Προ¬ 
μηθειών του Γ. Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», ημέρες Τρίτη - 
Τετάρτη - Πέμπτη και ώρες 10:00 - 13:00. 

Η τιμή της διακήρυξης σρίζεται στα ΕΙΚΟΣΙ (20) ευρώ. 

Πληρσφσρίες Γ ραφεία Πρσμηθειών, τηλ. 2132028509. 

Ο Διοικητής 
ΑΓΓΕΑΟΣ ΑΙΟΣΗΣ 
-♦- 

(5) 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΑΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
Αριθμ. Δ11/Ε/598 

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει άτι, 
στις 05-03-2014 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11:00 π.μ. θα 
διενεργηθεί στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας ΥΠΑ 
(Βασ. Γεωργίσυ 1, 166 04 Ελληνικά) Ανσιχτός διαγωνι¬ 
σμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή 
για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισμού χώρων και 
επιφανειών του Κρατικού Αερ/να ΡΟΔΟΥ για χρονι¬ 
κό διάστημα δύο (2) ετών από εγκαταστάσεως του 
αναδόχου. 

Προϋπολογισμός: 1.738.062,13 ευρώ συμπεριλαμβανσ- 
μένου ΦΠΑ (23%). 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Τόπος παροχής υπηρεσιών: ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡ/ΝΑΣ ΡΟΔΟΥ. 

Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστσλή συμμετοχής ποσού 
ευρώ 86.903,11. 

Με την υπογραφή της Σύμβασης θα κατατεθεί εγ¬ 
γύηση καλής εκτέλεσης ποσσύ ίσσυ με τσ 10% του 
συμβατικού τιμήματος. 

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται εταιρείες ή επιχει¬ 
ρήσεις που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο των 
καθαρισμών απσδεδειγμένα και διαθέτουν πιστοποιη¬ 
τικά συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας 180 9001:2008, 
180 14001:2004, και ΕΑΟΤ 1801:2002/ ΟΗ8Α8 18001:2007, 
όπως αναφέρονται στην οικεία Διακήρυξη. 

Το τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται μέσα από την 
ιστοσελίδα της Αναθέτσυσας Αρχής (ΥΠΑ), στις διευ¬ 
θύνσεις νννννν.γρ3.9Γ ή στο πεδίο «ΑΝΑΚΟΙ¬ 

ΝΩΣΕΙΣ», ενώ δημοσιεύεται και στην ιστσσελίδα της 
ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ Ιιΐΐρ://άί3ν9θΐ3.9σν.9Γ. (αριθμός ΑΔΑ: ΒΙ6Ν1- 
ΑΥΡ). Στην ιστσσελίδα της ΥΠΑ θα δημοσιεύσνται και 
τυχόν ανακοινώσεις ή τροπσπσιήσεις που θα αφορούν 
τη διακήρυξη, μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. 

Πληροφορίες θα δίνονται από την Διεύθυνση Οικσ- 
νομικού και Εφοδιασμσύ, Τμήμα Προμηθειών (κτίριο III) 
καθημερινά και ώρα 09:00-14:00 τηλέφωνο 2108916307. 


Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημε¬ 
ρίδα της Ε.Ε: 10-01-2014. 

Αθήνα, 13 Ιανσυαρίου 2014 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Οικονομικού - Εφοδιασμού 
Σ. ΖΑΡΚΑΔΑΣ 
-♦- 

( 6 ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΚΟΖΑΝΗΣ προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρε¬ 
σιών «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.» (ΚΩΔ.: 
Τ.Υ. 62-03-02/2013) προϋπολογισμού 130.000,00 € πλέ¬ 
ον ΦΠΑ». Οι όροι διεξαγωγής του διαγωνισμού έχουν 
εγκριθεί με την 267/2013 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 
στην 20/2013 συνεδρίασή της η σποία έλαβε χώρα στις 
27-11-2013, με θέμα την έγκριση όρων διαγωνισμού 
για την παροχή υπηρεσιών «Απσστολή λογαριασμών 
Δ.Ε.Υ.Α.Κ.». 

Η διενέργεια του διαγωνισμού, διέπεται από: 

1) Του Ν. 1069/1980 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

2) Του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμη¬ 
θειών Οργανισμών Τσπικής Αυτοδισίκησης» 

3) Τσυ Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων (ΦΕΚ ΑΊ14/30-6-2006)». 

4) ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α. 11389/8-3-1993). 

5) Του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί¬ 
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης). 

6) Τις διατάξεις του Ν. 4053/2012 (ΦΕΚ 44 Α/7-3-2012) 
«Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμά¬ 
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις». 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνα της 
«χαμηλότερης τιμής». 

Οι δαπάνες της εν λόγω παροχής υπηρεσιών χρημα- 
τοδστσύνται από ιδίους πόρσυς. 

Αντικείμενα της παρσχής υπηρεσιών είναι διακίνηση 
των λογαριασμών Ύδρευσης και Τηλεθέρμανσης της 
Δ.Ε.Υ.Α.Κ., εντός των ορίων του Νέου Καλλικρατικού Δή¬ 
μου Κοζάνης με χράνο επίδοσης τις τρεις εργάσιμες 
ημέρες. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 31-1-2014 ημέρα Πα¬ 
ρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 
σδός I. Μικρσύ 1 Κσζάνη (2σς όροφσς). 

Για τη συμμετσχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστσλής ύψσυς 2.600,00 € ισχύσς 
30 ημερών πσυ θα απευθύνεται στη Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ. 

Τσ απστέλεσμα της δημσπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Προϊσταμένη Αρχή (Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ). 

Για κάθε σχετική πληροφορία, χορήγηση εντύπων προ¬ 
σφορών και τευχών δημοπράτησης οι ενδιαφερόμενοι 
πρέπει να απευθύνονται στη Δ.Ε.Υ.Α.Κ., μέχρι και τις 29-1- 
2014 ημέρα Τετάρτη στην οδό I. Μικρού 1, 50100, ΚΟΖΑΝΗ 
και στα τηλέφωνα 2461051540 και φαξ 2461051550 κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Η Πράεδρσς 

ΠΑΡΘΕΝΑ ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


(7) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
Αριθμ. 147 

Η Δημοτική επιχείρηση'Υδρευσης Αποχέτευσης Δήμου 
Ρέθυμνου (ΔΕΥΑΡ) προκηρύσσει δημόσισ διαγωνισμό με 
ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για 
την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: 

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗ¬ 
ΤΑΣ ΛΑΠΠΑΙΩΝ (ΝΟΤΙΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ)» 

προεκτιμώμενης αμοιβής 387.243,69 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 
23%). 

2. Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή επιμερίζεται σε 
επιμέρους προεκτιμώμενες αμοιβές ως εξής: 

• 223.703,03 € για μελέτη κατηγορίας 13 

• 37.261,36 € για μελέτη κατηγορίας 16 

• 23.800,96 € για μελέτη κατηγορίας 09 

• 19.233,40 € για μελέτη κατηγορίας 08 

• 78.257,25 € για μελέτη κατηγορίας 27 

• 4.987,69 € για Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Προκήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από τα γραφεία της υπηρεσίας, 
ΒΙΟΑΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΜΥΤΗ ΓΡΙΝΤΑ, ΤΚ 74100 
Ρέθυμνο, τηλ: +30 28310 27777, φαξ: +30 28310 55224, 
θπιαΝ: ρ9ΐόΙ<ΐχ@ν3ΐτοο.9Γ, ή 3ΐν3ΓορυΙυ.άθν3Γ@οΐθηθί.9Γ. 
Αντίτιμο:40€. Πληροφορίες: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΑΙΑΝΔΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΑ. 

Η Προκήρυξη έχει συνταχθεί κατά τσ σχετικά υπά- 
δειγμα του ΥΠΕΧΩΔΕ τύπου Α. 

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προ¬ 
σφορών έχουν οριστεί η 11-03-2014, ημέρα ΤΡΙΤΗ και 
ώρα 10:00 π.μ. 

5. Στο διαγώνισμά καλσύνταί: 

α. Οι κατηγσρίες πτυχίων σύμφωνα με το άρθρο 2 
παρ. 2 του Ν. 3316/2005, που απαιτούνται για κάθε επί 
μέρους μελέτη της σύμβασης που θα συναφθεί και η 
αντιστοίχως καλούμενη τάξη κάθε πτυχίου, σύμφωνα 
με τις επιμέρους προεκτιμώμενες αμοιβές μελετών της 
παρ. 2 της παρούσας, είναι οι εξής: 

- στην κατηγορία μελέτης 13, πτυχία τάξεων Γ' ή Δ' 

- στην κατηγορία μελέτης 16, πτυχία τάξεων Α' ή Β' 

- στην κατηγορία μελέτης 09, πτυχία τάξεων Β' ή Γ' 

- στην κατηγορία μελέτης 08, πτυχία τάξεων Β' 

- στην κατηγορία μελέτης 27, πτυχία τάξεων Β' ή Γ' 

των Ελληνικών Μητρώων Μελετητών ή Γραφείων Εται¬ 
ρειών Μελετητών, του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005 (ή, 
μέχρι την έναρξη εφαρμογής αυτού του άρθρου, του 
Ν. 716/1977 και των εκτελεστικών τσυ διαταγμάτων). 

β. Στο διαγώνισμά δικαισύνται να συμμετέχουν φυσικά 
ή νομικά πράσωπα, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κσι- 
νσπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφάσον τα 
ίδια ή τα μέλη τους (επί συμπράξεων ή κοινσπραξιών): 

β.1 είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελε¬ 
τητών ή Γραφείων Εταιρειών Μελετών και διαθέτσυν 
πτυχία των κατηγσριών μελετών και τάξεων της ανω¬ 
τέρω παραγράφου α, ή 

β.2 προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. 
που τηρούν αντίστοιχα Μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 
52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένα σε 
τάξεις και κατηγσρίες μελετών αντίστοιχες με εκείνες 
της ανωτέρω παραγράφου α, ή 


β.3 προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. 
που δεν τηρούν Μητρώα των προηγούμενων παραγρά¬ 
φων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις 
δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπο¬ 
ρίου, είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά 
Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18 
ΕΚ ή στα αντίστσιχα Μητρώα των χωρών τους, και δια¬ 
θέτουν γενική εμπειρία αντίσταιχη αυτής που απορρέει 
απά την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών - Εταιρει- 
ών/Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικά με 
εμπειρία σε αντίστσιχες κατηγορίες μελετών, κατά το 
άρθρο 39 του Ν. 3316/05, ως εξής: 

- για την κατηγορία μελέτης (13) τουλάχιστον 1 στέ¬ 
λεχος με 12ετή εμπειρία, 

- για την κατηγορία μελέτης (16) τουλάχιστον 1 στέ¬ 
λεχος με 4ετή εμπειρία, 

- για την κατηγορία μελέτης (09) τουλάχιστον 1 στέ¬ 
λεχος με θετή εμπειρία, 

- για την κατηγορία μελέτης (08) τουλάχιστον 1 στέ¬ 
λεχος με θετή εμπειρία, 

- για την κατηγορία μελέτης (27) τουλάχιστον 1 στέ¬ 
λεχος με θετή εμπειρία. 

γ. Οι συμμετέχουσες συμπράξεις ή κοινοπραξίες πρέ¬ 
πει να πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις της παρ. α, 
δηλαδή να καλύπτσυν συνολικά τις απαιτούμενες τάξεις 
ανά κατηγορία μελέτης, τα δε μέλη τους να εμπίπτουν 
τουλάχιστον σε μία απά τις περιπτώσεις της παρ. β, 
διαφορετικά η υποψήφια σύμπραξη ή κοινσπραξία στε¬ 
ρείται τσυ δικαιώματος συμμετοχής στο διαγωνισμό και 
απσκλείεται. Η ύπαρξη εγκύρσυ πτυχίσυ των διαγωνιζο- 
μένων ελέγχεται τόσο κατά την υποβολή προσφοράς 
όσο και κατά τη σύναψη της σύμβασης. Αν πάσχει έστω 
και ένα από τα πτυχία τσυ διαγωνιζόμενου, αποκλείεται. 

Η σύμπραξη των φυσικών ή νσμικών προσώπων μπσ- 
ρεί να αφσρά στην ίδια ή σε διαφσρετικές κατηγορίες 
μελετών. Σε περίπτωση σύμπραξης στην ίδια κατηγο¬ 
ρία, ο μέγιστος αριθμός συμπραττόντων δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τους τρεις (3), επί ποινή αποκλεισμού της 
διαγωνιζόμενης σύμπραξης. 

Για να γίνουν δεκτοί στο διαγωνισμό οι ενδιαφερό¬ 
μενοι πρέπει η εγγραφή στα Μητρώα και τους καταλό¬ 
γους να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία λήξης της 
παραλαβής των φακέλων συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

Η διατήρηση σε ισχύ της εγγραφής με τις νόμιμες 
αναθεωρήσεις της απστελεί, όσον αφορά τους εγγε¬ 
γραμμένους στα Μητρώα Μελετητών και Γραφείων/ 
Εταιρειών Μελετών της Δ15, αναγκαία προϋπάθεση για 
την σύναψη της σύμβασης. Το δικαίωμα συμμετοχής 
κρίνεται τόσο κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλω¬ 
σης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς άσο και κατά την 
σύναψη της σύμβασης. Δεν απστελεί λόγσ αποκλεισμού 
απά το διαγωνισμό η αναθεώρηση του πτυχίου και η 
κατάταξη σε μεγαλύτερη τάξη πτυχίου απά την καλού¬ 
μενη, εφάσον ο υποψήφιος άνηκε στην καλούμενη τάξη 
κατά την υποβολή προσφοράς στο διαγώνισμά. Απστε¬ 
λεί λάγσ απσκλεισμού ο υποβιβασμάς τσυ πτυχίσυ σε 
τάξη που δεν καλείται στο διαγώνισμά και η διαγραφή 
απά το Μητρώο Μελετητών. 

δ. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να 
συμμετέχει σε ένα και μόνα διαγωνιζόμενο σχήμα είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος σύμπραξης είτε ως μέλος 
κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα απσκλείονται 
από τη διαδικασία όλοι οι Διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση 
των σποίων συμμετέχει το πρόσωπο. 
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ε. Σημειώνεται ότι για την έγκυρη συμμετοχή των 
Εταιρειών/Γραφείων Μελετών, πρέπει να είναι σε ισχύ 
κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού, εκτός από το 
εταιρικό πτυχίο και τα ατομικά πτυχία των μελετητών 
που καλύπτουν τη βασική στελέχωση της εταιρείας, 
ή τουλάχιστον, αν κάποιο ή κάποια από τα ατομικά 
πτυχία ή και το εταιρικό έχουν λήξει, να έχει υποβλη¬ 
θεί προγενέστερα της ημέρας του διαγωνισμού και σε 
προθεσμία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αίτηση 
για την ανανέωσή τους. Σε αντίθετη περίπτωση η δι- 
αγωνιζόμενη Εταιρεία/Γραφείο Μελετών αποκλείεται. 

Μετά την εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγμα¬ 
τος που προβλέπεται στο άρθρο 39 του Ν. 3316/2005 
(Π.Δ. 138/2009,185Α'), θα ισχύσουν σχετικά οι διατάξεις του. 

6. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντι¬ 
κειμένου της σύμβασης ορίζεται σε Δέκα (10) μήνες από 
την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού. 

7. Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η 
κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 7.744,87 € 
(αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης 
αμοιβής της σύμβασης), η οποία συνίσταται είτε α) σε 
εγγυητικές επιστολές του ΤΣΜΕΔΕ ή τραπεζών που 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε 
κράτος- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ε.Ο.Χ,. ή 
του Π.Ο.Ε., είτε β) σε σύσταση παρακαταθήκης αντί¬ 
στοιχου ποσού ή χρεογράφων αντίστοιχης αξίας στο 
Τ.Π.Δ. (άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 3316/05). 

Οι Εγγυητικές Επιστολές πρέπει να συνταχθούν με 
βάση το συνημμένο στην προκήρυξη υπόδειγμα (προ¬ 
σάρτημα V) και να έχουν διάρκεια ισχύος τουλάχιστον 
δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφορών. Εάν η εγγυητική 
επιστολή εκδοθεί από μη ελληνική Τράπεζα μπορεί να 
συνταχθεί σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρω¬ 
παϊκής Κοινότητας, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα 
από επίσημη επικυρωμένη μετάφραση στην ελληνική 
γλώσσα, η οποία υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύ¬ 
πωσης. 

Το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλε¬ 
σης θα ανέρχεται σε ποσοστό 5%, επί του ποσού της 
σύμβασης. 

8. Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. 

9. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της 
«πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφο¬ 
ράς», σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 3316/ 
2005. 

10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Προϊσταμένη Αρχή ήτοι το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύ- 
μνου. 

11. Απεστάλη για δημοσίευση στην ΕΕΕΚ την 14 /01/2014 
(10:2014-005349). 

Ρέθυμνο, 14 Ιανουαρίου 2014 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΑΓΓΕΑΟΣ ΜΑΑΑΣ 
-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΑΣΙΘΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

Ο Δήμος Σητείας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΙ¬ 
ΚΙΣΜΟΥ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» με προϋπολογισμό 
470.000 ευρώ (με ΦΠΑ 23%). 


Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 
372.500,04 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα) 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) και να προμηθευθούν θεωρημένο 
έντυπο προσφοράς (κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες) από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Σητείας (Α. Παναγούλη 1ος όροφος) μέχρι 
την Πέμπτη 13/02/2014. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 2843341344, 
ΕΑΧ επικοινωνίας 2843020821, αρμόδιος υπάλληλος για 
επικοινωνία Ζαβερδινού Γεωργία 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18/02/2014 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). 

Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν με το σύ¬ 
στημα «...επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σε συμπληρω¬ 
μένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, 
σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, με έλεγχο ομαλό- 
τητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης» σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. β, του Ν.1418/84 και 
του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85 και του άρθρου 6 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στις ακόλουθες τάξεις: 

1η, 2η, 3η (εντός νομού έδρας ή επιλεγμένο) για έργα 
κατηγορίας Οικοδομικών 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
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Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγσρίας. 

4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην ανάλσγη τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα 
των κατηγοριών της 21.1α με τις προϋποθέσεις της παρ. 
10 τσυ άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση 
σρίσυ λάγω κσινοπραξίας). 

5 Κάθε εργσληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με- 
μσνωμένα είτε ως μέλσς ενάς κσινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων κατ' εψαρμσγή της παρ. 9 του άρθρου 
16 του Ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 
εψαρμάζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμσύς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τη συμμετοχή στο διαγώνισμά απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 7.450,00 
ευρώ η οποία θα απευθύνεται προς τον Δήμο Σητείας, 
και θα έχει ισχύ τσυλάχιστσν 6 μηνών και 30 ημερών 
από την ημερσμηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 
και 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

Ο χράνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από 
την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΠ 
Κρήτης και Νήσων Αιγαίσυ 2007 - 2013 μέσω τσυ Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων επενδύσεων και με την υπ’ αριθμ. 
112584/41959/15-11-2013 απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης 
έχει εγκριθεί η διάθεση πίστωσης πσσού 470.000,00 € 
σε βάρους των πιστώσεων του υποέργου «ΑΝΑΠΑΑΣΗ 
ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΑΑΙΚΑΣΤΡΟΥ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗ¬ 
ΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» του έργου «ΑΝΑ¬ 
ΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΑΑΙΚΑΣΤΡΟΥ - ΔΗΜΟΥ 
ΣΗΤΕΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 002/8 με Κ.Α. 2013ΕΠ00280050 και 
υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα 
αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 67οο τσυ άρ- 
θρσυ 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93). 
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο 
έως 1% του αρχικού συμβατικού αντικειμένου σύμφωνα 
με τα άρθρο 16 της διακήρυξης. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί απά τσ 
Δήμσ Σητείας εγκρίθηκε με την αριθμά 274/2013 από¬ 
φαση της Οικ. Επ. τσυ Δήμου Σητείας. 

Σητεία, 24 Δεκεμβρίου 2013 

Ο Δήμαρχος 
ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ 
-♦- 

(9) 

Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Αριθμ. 25 

Η Εν Κομοτηνή (Ν. Τσανακλή 15) εδρεύουσα Αναπτυξι¬ 
ακή Ανώνυμη Εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή Δήμου Κομοτη¬ 
νής Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α. και το Διακριτικό Τίτλο 
«Κ. Καραθεοδωρή Α.Ε.» διενεργεί ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμ- 
φέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα 


με τα κριτήρια που αναφέρονται στην αναλυτική δια¬ 
κήρυξη για την επιλογή αναδάχου του έργου με τίτλο 

«υλοποίηση ενεργειών 6.2 «Εγκαθίδρυση Κοινής διαδι- 
κτυακής πλατφόρμας για το Κοινό σύστημα οργάνωση 
Προορισμού» πακέτου» και 6.3 «Πιλοτική εγκατάστα¬ 
ση θΓ6βπ8ρο(5» στο πλαίσιο υλοποίησης τσυ Έργου 
«Ιηποναΐίνβ & ΕηνϊτοηπΊβπΙαΙΙν ίτίοπόΐγ ΝΕΤννοτΚ ίοτ 
(ήβ ΟβνβΙορητιοηΐ & ΡτοπιοΙίοπ οί ΕηΐΓβρτθπβυτεΗίρ» 
(Καινοτόμο και Περιβαλλοντικά Φιλικό Δίκτυο για 
την Ανάπτυξη & Προώθηση της Επιχειρηματικότητας) 
με ακρωνύμιο «ΟΡΕΕΝ δΡΟΤδ»» του Προγράμματος 
Διασυνοριακής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
2007-2013», σύμφωνα με τα παρακάτω: 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία 
Κ. Καραθεοδωρή Δήμου Κομοτηνής Αναπτυξιακή Εται¬ 
ρεία Ο.Τ.Α. και το Διακριτικά Τίτλο «Κ. Καραθεοδωρή 
Α.Ε.». 

2. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΑΝΟΙ¬ 
ΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην ανα¬ 
λυτική διακήρυξη. 

3. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: « υλοποίηση 
ενεργειών 6.2 «Εγκαθίδρυση Κοινής διαδικτυακής πλατ¬ 
φόρμας για το Κοινό σύστημα οργάνωση Προορισμού» 
πακέτου» και 6.3 «Πιλοτική εγκατάσταση Οίσβηδροίε» 
στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου«Ιηηον3ΐίνθ & 
ΕηνίΓοηΐΎίθηίβΙΙγ ΐΓίβηάΙγ ΝΕΤιλ/ογΚ ίοΓ ΙΜθ ΟθνβΙορπίΘηΐ 
& ΡΓοπιοίίοη οί ΕηΐΓθρΓβηθυΓδΗίρ» (Καινοτόμο και Περι¬ 
βαλλοντικά Φιλικά Δίκτυο για την Ανάπτυξη & Προώ¬ 
θηση της Επιχειρηματικάτητας) με ακρωνύμιο «ΟΒΕΕΝ 
δΡΟΤδ»». 

Τ ο έργο «Εκπόνηση και συγγραφή οδηγών, εκθέσεων, 
ερευνών, στρατηγικών Κειμένων και σχεδίων στα πλαί¬ 
σια υλοποίησης του έργου «ΙηηονΒΐίνθ & ΕηνΐΓοηπηθηί3ΐΙν 
ίΓίβηάΙγ ΝΕΤννοΓΐ< ίοΓ ΐόθ ΟθνθΙορπιβηΐ & ΡΓοπιοΐίοη οί 
ΕηΐΓθρΓβηθυΓείιίρ» (Καινοτόμο και Περιβαλλοντικά Φιλικά 
Δίκτυο για την Ανάπτυξη & Προώθηση της Επιχειρημα- 
τικάτητας) με ακρωνύμιο «ΟΒΕΕΝ δΡΟΤδ» στα πλαίσια 
του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο ΙηηοναΙίνθ 
& ΕηνίΓοηηηΘηΐαΙΙγ ίπθηάΐγ ΝΕΤννοΓΐ< ίοΓ ΐίΐθ ΟθνθΙορπίΘπΙ 
& ΡΓοπιοίίοη οί ΕηίΓθρΓΘΠθυΓεΙιΙρ και ακρωνύμιο «ΟΒΕΕΝ 
δΡΟΤδ», του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής 
Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013 χρημα¬ 
τοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (κατά 85%) και απά εθνικούς πόρους (κατά 
15%), μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός νέου τουριστικού προϊόντος, 
κοινού για τις περιοχές των Δήμων Κομοτηνής - Ξάνθης - 
Αλεξανδρούπολης της Θράκης - και τις περιοχές των 
Δήμων Η3δΙ<ονο, ΟόθρβΙαΓθ και Βυάοζβπι της Βουλγα¬ 
ρίας, βασισμένου στην ενιαία και αειφόρο διαχείριση 
της περιοχής αναφοράς και στην προώθηση του μέσω 
της δημιουργίας ενάς οργανισμού διαχείρισης προο¬ 
ρισμού (ΟθδίίηαίΙοη Μαηαςθπίθπΐ ΟΓραηίζαίίοη) και της 
συγκρότησης ενός συστήματος διαχείρισης προορισμού 
(□θδίΙηαίΙοη ΜαηαρθπιβηΙ δγδίβπι). 

Η παρούσα διακήρυξη αφορά στην ανάθεση έργου στο 
πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας (ΠΕ) 6 απά πλευράς του 
Συντονιστή Εταίρου του έργου (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩ¬ 
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ»). Το ΠΕ 6 αφορά 
στη δημιουργία οργανισμού διαχείρισης προορισμού 
(ΟθδΙίηείίοη Μαηαρθπίθπί ΟΓραηΙζείΙοη - ΟΜΟ) και στη συ- 
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γκρότηση κοινού συστήματος διαχείρισης προσρισμού 
(Οθεΐίηαίίοη Μαηαςθίτίθπΐ δγεΐθΐιη - ΟΜ8),. Πιο συγκεκρι¬ 
μένα στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται αναλυτικά 
τα ζητούμενα παραδοτέα: 


Παραδατέο 

Κόστας 

Δράση 6.2/Παραδοτέο 6.2.4 Ανάπτυξη δι- 
αδικτυακής πλατφόρμας ενημέρωσης και 
διαχείρισης του Συστήματος διαχείρισης 
πρσσρισμού, όπου οι διαχειριστές του 
συστήματος θα φορτώνουν πληροφορίες 
για τα σημεία ενδιαφέρσντσς της περι¬ 
οχής, τις επιχειρήσεις κ.λπ. και σι χρή¬ 
στες διαδραστικά θα έχουν πρόσβαση 
σε αυτά τα δεδσμένα 

7.000 € 

Δράση 6.2/Παραδστέο 6.2.5. Πρσετσιμα- 
σία σδηγού χρήσης της πλατφόρμας και 
δισργάνωση εργαστηρίου εκμάθησης 
χειρισμού της πλατφόρμας για ταυς δι¬ 
αχειριστές του συστήματος, στελέχη του 
οργανισμού διαχείρισης προορισμού του 
προγράμματος 

2.000 € 

Δράση 6.3/Παραδστέσ 6.3.4. Προμήθεια 
16 διαδραστικών ενημερωτικών σταθ¬ 
μών (ίηίο 1<1σδ1<) - Στάσεων Λεωφσρείσυ 
με ενεργειακή αυτονομία (χρήση φωτο- 
βολταϊκών συστημάτων) 

200.000 € 

Δράση 6.3/Παραδοτέσ 6.3.4. Εγκατάστα¬ 
ση και δοκιμαστική λειτουργία ενημερω¬ 
τικών σταθμών (ίηίο Ι<ίθ5ΐ<) 

2.500 € 

ΣΥΝΟΛΟ 

211.500 € 


4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ο συνολικός προϋπολο¬ 
γισμός τσυ Έργου ανέρχεται ανέρχεται στο ποσό των 
εκατόν εβδομήντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα 
ενός ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (171.951,22 €) πλέον 
του αναλογούντος Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσόν των διακοσί- 
ων έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (211.500,00 ευρώ) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. ΤοΈργο συγχρηματο- 
δοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Εδαφικής 
Συνεργασίας Ελλάδα-Βσυλγαρία 2007-2013, από το Ευ¬ 
ρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική 
συνδρομή) και από Εθνικούς Πόρους (εθνική συμμετοχή). 
Το σύνολο των δαπανών του Έργου (κοινοτική συνδρομή 
και εθνική συμμετοχή), θα βαρύνουν τις πιστώσεις του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμέ¬ 
να τον ενάριθμο κωδικό Συλλογικής Απόφασης Ένταξης 
Πράξης (ΣΑΕΠ) 2012ΕΠ33180021. Γίνονται δεκτές Προ¬ 
σφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται 
δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορές 
που υποβάλλονται για μέρος του Έργου. 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής 
στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νσμικά πρόσωπα ή 
Ενώσεις φυσικών ή/και νσμικών προσώπων, που: είναι 
εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω¬ 
σης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη της 
Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) 
ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη που έχουν 
υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων 
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 
κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ ΑΊ39) υπό 
τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. - ή είναι 


εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευ¬ 
ρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη 
νομοθεσία κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του 
κράτους - μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της 
τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία 
με την Ε.Ε. και έχαυν την κεντρική ταυς διοίκηση ή την 
κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό 
μιας εκ των ανωτέρω χωρών τα οποία πληρούν τους 
όρους που καθορίζονται στις παραγράφσυς 5.3 Δικαιο- 
λσγητικά Συμμετσχής και 5.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις 
Συμμετσχής της αναλυτικής διακήρυξης 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι Πρσσφορές 
ισχύσυν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους 
για έξι (6) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτι¬ 
κής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει 
μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη... 
Η ισχύς της Προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, 
εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη 
λήξη της, για διάστημα ακόμη έξι (6) μηνών 

7. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Η Προσφορά του υπο¬ 
ψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή 
αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή 
Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύ¬ 
πτει σε ευρώ (€) ποσοστό 5% τσυ πρσϋπολογισμσύ τσυ 
Έργσυ (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ), 
ήτοι €10.575,00 ευρώ. 

8. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΑΕΣΗΣ ΕΡ¬ 
ΓΟΥ: Η παράδοση των υλικών και υπηρεσιών θα γίνει 
όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 3.1.2.1: Προμή¬ 
θεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού και λογισμικού της 
αναλυτικής διακήρυξης σε προκαθορισμένα σημεία της 
διασυνοριακής περιοχής παρέμβασης τσυ Πρσγράμμα- 
τος. «ΟΓθθπδρσίε» 

9. ΣΥΜΒΑΣΗ: Η σύμβαση, η σποία θα υπσγραφεί με¬ 
ταξύ της Αναθέτουσας Αρχής, και του Αναδόχου, θα 
χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής 
Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013, 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(κοινοτική συνδρομή) και από Εθνικούς Πόρους (εθνική 
συμμετοχή) και διέπεται από τους όρους που περιγρά- 
φονται στο σχέδιο σύμβασης πσυ ακσλουθεί την ανα¬ 
λυτική διακήρυξη. 

10. ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ελληνική. 

11. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και 
Κοινοτήτων», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σή¬ 
μερα, Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτσνική της Αυτοδιοίκη¬ 
σης και της Απσκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» όπως αυτός τρσπσποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα, Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α795) «Περί Δημοσίου Λο¬ 
γιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με τσ Ν 3871/Α717-08- 
2010 (ΦΕΚ 141/Α717-08-2010), Π.Δ. 60/2007, Π.Δ. 118/2007 
(ΦΕΚ 150/Α710-07-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δη¬ 
μοσίου». Ν. 3548/2007(ΦΕΚ 68Α/20-3-2007) «Καταχώρι¬ 
ση δημσσιεύσεων των φσρέων τσυ Δημσσίου στο νο¬ 
μαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» Την με 
αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ521-31/03/2010 (ΦΕΚ 41512/4/2010 τ.Β') 
Υπουργική Απόφαση Διαχείριση Συστήματσς και Ελέγ¬ 
χου των Επιχειρησιακών Πρσγραμμάτων του στόχου 3 
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», όπως αυτή ισχύει. 

12. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣ¬ 
ΦΟΡΩΝ: Οι προσφσρές υποβάλλσνται ή αποστέλλονται 
στη γραμματεία της Κ. Καραθεσδωρή Α.Ε. επί της αδού 
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Ν. Τσανακλή 15 στην Κομοτηνή έως 17 Φεβρουάριου 
2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. (καταληκτική 
ημερομηνία). Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προ¬ 
σφορά τους είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως 
ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπέ 
τους. Δεκτές γίνονται οι προσφορές που υποβάλλονται 
και μέσω:1. ΕΛΤΑ.2. Εταιρειών Ταχυμεταφορών. Όσες 
Προσφορές υποβληθούν κατά τους παραπάνω τράπους, 
θα παραληφθούν μάνο εάν φτάσουν στα γραφεία της 
Αναθέτουσας Αρχής μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα 
λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Επισημαίνεται 
άτι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν 
λαμβάνεται υπόψη. 

Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν 
πρωτοκολληθεί στην Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Κ. 
Καραθεοδωρη Δήμου Κομοτηνής Αναπτυξιακή Εταιρεία 
Ο.Τ.Α. πριν ή κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 
13:00 μ. μ. 

Προσφορές που θα κατατεθούν μέχρι την ως άνω ημέ¬ 
ρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους, δεν 
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπράθεσμες. 

Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη 
εμπράθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περι- 
εχάμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 

13. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Διενέργειας Διαγωνισμού: Η απο¬ 
σφράγιση των Προσφορών γίνεται δημάσια απά την 
αρμάδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού την ημερο¬ 
μηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, ήτοι τη 18 Φεβρουά¬ 
ριου 2014 και ώρα 11.00 π.μ στα γραφεία της Αναθέτου¬ 
σας Αρχής, Ν. Τσανακλή 15, 69100 Κομοτηνή, παρουσία 
των προσφεράντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων τους. 

14. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Προσφυγές και ενστάσεις παραλαμ- 
βάνονται απά την Επιτροπή Παραλαβής Ενστάσεων για 
τους λόγους και στις προθεσμίες που ορίζονται στην 
Παράγραφο 6.3 Διοικητικές Προσφυγές - Ενστάσεις της 
αναλυτικής διακήρυξης. 

15. Η Αναθέτουσα Αρχή με αιτιολογημένη απάφαση 
της διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει 
τον Διαγώνισμά σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: 
(ί) για παράτυπη διεξαγωγή, εφάσον από την παρατυπία 


επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, (ϋ) εάν το 
αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη 
ικανοποιητικά, (ίϋ) εάν ο ανταγωνισμάς υπήρξε ανεπαρ¬ 
κής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις άτι έγινε συνεν- 
νάηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού 
ανταγωνισμού, (Ιν) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε 
σχέση με το υπό ανάθεση Έργο. Σε περίπτωση ματαί¬ 
ωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα 
έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λάγο. 

Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ απά 
το Διαδίκτυο και, συγκεκριμένα, απά την ιστοσελίδα 
Ιιΐΐρ://νννννν.Ι<3Γ3ΐΐΊθθάοπ.θΓ9. Οι παραλήπτες της Διακήρυ¬ 
ξης θα πρέπει να αποστέλλουν στην Αναθέτουσα Αρχή 
Θ-πΐ3ίΙ με την ένδειξη: ΘΕΜΑ: «Στοιχεία ενδιαφερομένου 
προκήρυξης ΟΓθθηδροΙε», άπου θα αναφέρονται κατ’ 
ελάχιστο τα εξής στοιχεία: επωνυμία, διεύθυνση, τη¬ 
λέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
ονοματεπώνυμου υπεύθυνου επικοινωνίας, προκειμένου 
η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού να μπορεί να 
κοινοποιεί σε άλους απαντήσεις, διευκρινίσεις, λοιπά 
συμπληρωματικά στοιχεία. 

Προσφορά διαγωνιζομένου ο οποίος δεν έχει απο- 
στείλει τα στοιχεία του σύμφωνα με την παραπάνω 
διαδικασία, δεν γίνεται αποδεκτή και επιστρέφεται πίσω 
στον υποψήφιο ανάδοχο ως απαράδεκτη. 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν μάνο 
γραπτώς (βπΊεΙΙ ή ί3χ) συμπληρωματικές πληροφορίες ή 
διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακή¬ 
ρυξης μέχρι και την 12/02/2014. Η επιτροπή διεξαγωγής 
του διαγωνισμού θα απαντήσει σε όλες τις διευκρινίσεις 
που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε 
όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αρ¬ 
γότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που 
έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών. Κανέ¬ 
νας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε 
περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ 
μέρους της επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού ή 
εκπροσώπου της Αναθέτουσας Αρχής. 

Κομοτηνή, 14 Ιανουαρίου 2014 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΟΛΓΑ ΤΣΕΤΙΝΕ 
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